Retain storage device brackets 
Please retain the enclosed storage device brackets. Additionally purchased storage devices will not ship with brackets, which are required for 
installation. Refer to the product's Maintenance and Service Guide on hp.com for instructions. 


CRTORSEN PETAMA EAEE 3 
Ct äielb Ais äls lole golgi ao BLog loli galii lojal ée olle bliadan 
ACLaslaillale Jya hp.com eode gib uoil diosg kde 


Simpan braket perangkat penyimpanan (Bahasa Indonesia) 
Harap simpan braket perangkat penyimpanan yang disertakan. Perangkat penyimpanan yang dibeli sebagai tambahan tidak akan dikirimkan 
bersama braket, yang dibutuhkan saat penginstalan. Untuk petunjuk lihat Panduan Pemeliharaan dan Layanan produk di hp.com. 


Sačuvajte držače uređaja za pohranu (Bosanski) 
Sačuvajte priložene držače uređaja za pohranu. Uređaji za pohranu koji se naknadno kupuju ne isporučuju se s držačima koji su neophodni za 
postavljanje. Uputstva pogledajte u Vodiču za održavanje i proizvoda na stranici hp.com. 


Zanazere cko6nTe 3a ycTpOŇCTEoTO 3a cbxpanenne (Bbirapckn) 
Mona, 3aApbXTe NPUNOXKEHNTE CKOŐN 3a YCTPOÑCTBOTO 3a CbXpaHeHne. OnbNHNTeEnHO DOoptruanuTe yCTPOÄCTBA 3A CbXPAHEHNE He CE HOCTABAT 
CbC CKO6N, KONTO ca Heobxognmn npn moHTaxa. Bure PbKOBOACTBOTO 3a NOoAApbXKKa n o6CNyYXKBAaHeE Ha NponyKTa Ha hp.com 3a HRHCTDNKUNH, 


Ponechte si držáky paměťového zařízení (Česky) 
Ponechte si prosím přiložené držáky paměťového zařízení. Dotatečně zakoupená paměťová zařízení nemusí být dodána s držáky, které potřebujete 
při instalaci. Postupujte podle příručky Maintenance and Service Guide (Údržba a servis) na hp.com. 


Opbevar beslag til lagringsenhed (Dansk) 
Opbevar de medfølgende beslag til lagringsenheden. Yderligere lagringsenheder, der indkøbes, leveres uden beslag, som er nødvendige i forbindelse 
med monteringen. Du kan finde instruktioner i produktets Maintenance and Service Guide (Vedligeholdelses- og servicevejledning) på hp.com. 


Aufbewahrung der Speichergeräthalterungen (Deutsch) 
Bewahren Sie die beigelegten Speichergeräthalterungen auf. Zusätzlich erworbene Speichergeräte werden nicht mit Halterungen geliefert, die für 
die Installation notwendig sind. Anleitungen finden Sie im Wartungs- und Serviceleitfaden des Produkts auf hp.com. 


Talletusseadme kronsteinide alleshoidmine (Eesti) 
Hoidke komplekti kuuluvad talletusseadme kronsteinid alles. Täiendavalt ostetud talletusseadmeid ei tarnita koos kronsteinidega, mida on vaja 
paigaldamiseks. Suunised leiate toote hooldus- ja teenindusjuhendist aadressil hp.com. 


Guardar los soportes de dispositivo de almacenamiento (Español) 
Guarde los soportes de dispositivo de almacenamiento proporcionados. Los dispositivos de almacenamiento comprados adicionalmente no se 
comercializan con los soportes que se requieren para su instalación. Consulte la Guía de Serivicio y Mantenimiento del producto en hp.com para ver 
instrucciones. 


Duàágte rou Bpaxioveç om ouokeuýç anoðýkeuvonç (EAÀnvká) 
DuAáETtE touc oupnepAauBavópevouç Bpaxiovec tng ouokeuńç «no8ýkevong. Tuxóv emnpóoðeteç ouokeuéç anoðńkeuonç nou Bo ayopaotoúv 
Sev Do ouvoðeúovta anró Bpaxioveç mou anaroúvtar yia tnv eykatáotxon. Avarpé£re otov Dën Zuvtýpnonç ko Emokeuuw TOU TPOÏÓVTOÇ OTN 
ıeúðuvon hp.com yia oônyiEç. 

Conserver les supports du périphérique de stockage (Français) 

Veuillez conservez les supports du périphérique de stockage fournis. Les périphériques de stockage achetés en supplément ne seront pas 
fournis avec les supports nécessaires à l'installation. Pour obtenir des instructions, reportez-vous au manuel de maintenance et d'entretien 
disponible sur hp.com. 


Sačuvajte nosače uređaja za pohranu (Hrvatski) 
Sačuvajte nosače ugrađenog uređaja za pohranu. Naknadno kupljeni uređaji za pohranu ne prodaju se s nosačima koji su potrebni za ugrađivanje. 
Dodatne upute potražite u Maintenance and Service Guide (Priručniku za održavanje i servis) proizvoda na hp.com. 


Conservare le staffe del dispositivo di archiviazione (Italiano) 
Conservare le staffe del dispositivo di archiviazione incluse. | dispositivi di archiviazione aggiuntivi acquistati a parte non comprendono le staffe 
necessarie per l'installazione. Per le istruzioni, consultare la Guida di assistenza e manutenzione disponibile sul sito hp.com. 


Ka KYpbINFbICbIHbIH KPOHWTeEŇHAEpİH caKTay (Kkazakwa) 
Kag KYPbINFbICbIHbIH TİÐKENreH KpPOHWTeŇHAEpİH CAKTAHbI3. Kocbimwa CaTbin anbiHkfaH aA KYPbiNFbiNApbi OpHaTyY vun KaXKETTİ 
KponwTeňHgepmeH xeTKi3inmeňai. Hyckaynap 6o0ňbiHwa hp.com TOpa6biHAafbi ƏHİMHİH TEXHMKANbIK KbI3MET KƏPCETY ang KbIZMET 
HYCKAYJbIFbIH KAPAHþÞI3. 


Saglabājiet atmiņas ierīces kronšteinus (Latviski) 

Lūdzu, saglabājiet komplektācijā iekļautos atmiņas ierīces kronšteinus. Papildus nopirktās atmiņas ierīces netiks piegādātas kopā ar uzstādīšanai 
nepieciešamajiem kronšteiniem. Norādījumus skatiet produkta Apkopes un servisa rokasgrāmatā (Maintenance and Service Guide) vietnē hp.com. 
Neišmeskite atminties bloko laikiklio (lietuviškai) 

Neišmeskite pakuotėje esančio atminties bloko laikiklio. Papildomai įsigyti atminties blokai parduodami be įdiegti reikalingų laikiklių. Instrukcijų 

ieškokite svetainėje hp.com esančiose gairėse „Maintenance and Service Guide“ (liet. Priežiūros ir aptarnavimo vadovas). 

Őrizze meg a tárolóeszköz-kapcsokat (Magyar) 
Őrizze meg a mellékelt tárolóeszköz-kapcsokat. A kiegészítésként vásárolt tárolóeszközökhöz nincsenek mellékelve kapcsok, és ezek a 
beszereléshez szükségesek. Utasításokkal kapcsolatban lásd a termék Karbantartási és szervizútmutatóját a hp.com webhelyen. 

Bewaar de beugels voor het opslagapparaat (Nederlands) 

Bewaar de meegeleverde beugels voor het opslagapparaat. Extra aangeschafte opslagapparaten zullen zonder beugels worden geleverd, die nodig 
zijn voor de installatie. Raadpleeg voor instructies de Onderhoud- en Servicegids van het product op hp.com. 

Behold brakettene til lagringsenheten (Norsk) 
Behold de medfølgende brakettene til lagringsenheten. Hvis du kjøper flere lagringsenheter i fremtiden, blir de sendt uten braketter, og disse 
kreves til installeringen. Les produktets vedlikeholds- og servicehåndbok på hp.com for mer informasjon. 


Zachowaj wsporniki urządzenia magazynującego (Polski) 
Należy zachować znajdujące się w zestawie wsporniki urządzenia magazynującego. Dodatkowo zakupione urządzenia magazynujące nie są 
dostarczane ze wspornikami, niezbędnymi do ich zamontowania. Stosowne wskazówki można znaleźć w dokumencie Maintenance and Service 
Guide (Instrukcja obsługi serwisowej i konserwacji) dostępnej w witrynie hp.com. 

Fixar suportes para dispositivos de armazenamento (Português) 
Fixe os suportes para dispositivos de armazenamento incluídos. Os dispositivos de armazenamento comprados à parte não incluem suportes, os 
quais são necessários para proceder à instalação. Consulte o Manual de Manutenção e Assistência do produto em hp.com para obter instruções. 
Guarde os suportes do dispositivo de armazenamento (Português (Brasil)) 

Guarde os suportes incluídos para o dispositivo de armazenamento. Dispositivos de armazenamento comprados adicionalmente não incluirão 
suportes, que são necessários para a instalação. Consulte as instruções do Guia de Manutenção e Serviço do produto em hp.com. 

Păstrarea suporturilor dispozitivului de stocare (Română) 
Vă rugăm să păstraţi suporturile incluse ale dispozitivului de stocare. Dispozitivele de stocare achiziționate ulterior nu vor fi livrate împreună cu 
suporturile necesare pentru instalare. Pentru instrucțiuni, consultați Ghidul de service și întreținere al produsului de pe hp.com. 

CoxpanmTe cko6bi kpennenna zsanomnHaio ero ycrpoŭcTea (Pyccknăň) 
CoxpaHnTe npnnaraembie CKOĜbI KPENNEHNA 3ANOMMHAIOLLETO VCTDODCTEa, B KOMNNEKT NOCTABKN NPNOŚPETACMbIX OTAENbHO 3ANOMNHAIOLUNX 
YCTPOÑCTB He BXOAT CKOÉ KPENNEHNA, KOTOPbIe HEOŚXOANMbI ANA YCTAHOBKN. VHcTpyKuNįN MOXHO HaŭTN B AoKyMeHTe Maintenance and Service 
Guide (PyKOBOACTBO NO O6CNYKNBAHNHO N NOAAEPXKE) K DDODAKTV Ha cañte hp.com. 
Úschova konzoly ukladacieho zariadenia (Slovenčina) 
Uschovajte si priloženú konzolu ukladacieho zariadenia. Ďalšie zakúpené ukladacie zariadenia nebudú vybavené konzolou, ktorá je potrebná na 
inštaláciu. Pokyny nájdete v príručke Maintenance and Service Guide (Údržba a servis) na webovej lokalite hp.com. 
Ohranite nosilce pomnilniške naprave (Slovenščina) 
Prosimo vas, da ohranite priložene nosilce pomnilniške naprave. Dokupljene pomnilniške naprave ne bodo dobavljene z nosilci, ki so potrebni za 
namestitev. Za navodila glejte Priročnik za vzdrževanje in servisiranje, ki je na voljo na naslovu hp.com. 
Säilytä tallennuslaitteen pidikkeet (Suomi) 
Säilytä mukana toimitettavat tallennuslaitteen pidikkeet. Erikseen ostettavien tallennuslaitteiden mukana ei toimiteta pidikkeitä, joita tarvitaan 
asennuksessa. Katso lisätietoja tuotteen ylläpito- ja huolto-oppaasta osoitteesta hp.com. 
Zadržite nosače uređaja za skladištenje (Srpski) 
Molimo vas da zadržite priložene nosače uređaja za skladištenje. Naknadno kupljeni uređaji za skladištenje se ne isporučuju sa nosačima koji su 
potrebni za instalaciju. Uputstva ćete naći u Vodiču za održavanje i servisiranje za proizvod na hp.com. 
Spara fästena till lagringsenheten (Svenska) 

Spara de medföljande fästena till lagringsenheten. Fästena behövs för installation av fler lagringsenheter. Om du köper fler lagringsenheter 
medföljer dock inga fler fästen. Instruktioner finns i produktens Maintenance and Service Guide (underhålls- och servicehandbok) på hp.com. 

Depolama aygıtının bağlantı parçalarını saklayın (Türkçe) 
Pakette bulunan depolama aygıtı bağlantı parçalarını lütfen saklayın. Sonradan satın alınan depolama aygıtlarıyla birlikte, kurulum için gereken 
bağlantı parçaları verilmez. Yönergeler için hp.com'da ürüne ait Bakım ve Hizmet Kılavuzuna başvurun. 
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36epiraňTe KPOHWUITeŇHH NpMCTpOIO 36epeKeHHA AaHnx (YkpaiHcbka) 

36epiraňte kpoHwTeňHn DÉMCTDO) 36epexeHHA AaHnx i3 KOMNNekTy noctTayaHHA. Donarxopo npngóaHi npucTpoï 36eņpeXeHHA AAHNX 
NOCTaYAHOTbCA Be? KPOHLUTEÑŇHİB, AKİ NOTpİŐHİ ANA BCTAHOBNEHHA. İHCTPYKLÑ AMB. y NOCİÓHMKY 3 OŚCNYTOBYBAHHA Ha Be6-cağTi hp.com. 
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